مراجعة True Ring Size: هل قياس مقاس الخاتم بالهاتف دقيق بما يكفي للطلب عبر الإنترنت؟
تطبيق لقياس مقاس الخاتم يعمل دون اتصال، يُعاير ببطاقة بنكية ويحوّل بين ستة أنظمة مقاسات. قورن بثلاثة منافسين حقيقيين.
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‏True Ring Size تطبيق مجاني لقياس مقاس الخاتم على آيفون وأندرويد يعمل دون اتصال ويحوّل الشاشة إلى أداة قياس. ضع خاتماً على الزجاج، أو حاذِ خطين إرشاديين مع الإصبع، عايِر مرة واحدة ببطاقة بنكية ثم اقرأ النتيجة بمقاسات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا، في تنزيل حجمه 30.7 ميغابايت تعلن صفحته على جوجل بلاي أنه لا يجمع أي بيانات.
إفصاح: يدير AppStoryo الاستوديو نفسه الذي يطوّر True Ring Size. تعتمد المقارنة أدناه على معايير يمكن التحقق منها علناً وتذكر بدائل حقيقية بالاسم.
ما الذي يقيسه True Ring Size فعلياً؟
القطر الداخلي بالمليمتر، لا أكثر. كل مقاس خاتم ليس سوى تسمية مرتبطة بدائرة ذات قطر داخلي محدد، لذلك يقيس True Ring Size تلك الدائرة على الشاشة ثم يبحث عن التسمية المقابلة. ويعرض القطر والمحيط معاً، بالمليمتر وبالبوصة، فيتطابق أي إعلان مكتوب بأي من هاتين الوحدتين دون أي عملية حسابية.
خطوة الضبط هي 0.05 مم، وهي من الدقة بحيث يصبح الحد مرتبطاً بطريقة القياس لا بأداة التحكم. نسخة iOS حجمها 30.7 ميغابايت، وتعمل على iOS 13.0 فأحدث، ومدرجة لـ 130 طراز جهاز. احصل على True Ring Size لآيفون أو على أندرويد.
لماذا يطلب True Ring Size معايرة ببطاقة بنكية؟
لأن الهاتف لا يعرف حجم بكسلاته بالمليمتر. يوفّر أندرويد كثافة منطقية هي، بعبارات المنصة نفسها، معامل تحجيم تعادل فيه البكسل المستقلة عن الكثافة بكسلاً واحداً على شاشة بنحو 160 نقطة في البوصة، أي تقريب بحكم التصميم، كما يوضح كل من دليل كثافات الشاشة في أندرويد ومرجع DisplayMetrics.
يكفي التباين بين أجهزة آيفون وحدها للبرهنة على ذلك. تضع المواصفات التقنية من آبل آيفون 16 عند 460 بكسل في البوصة وآيفون 11 عند 326، أي أن دائرة مرسومة بعدد ثابت من البكسلات تظهر أعرض بنسبة 41 بالمئة على إحدى الشاشتين. المعايرة تزيل التخمين: تطابق مرة واحدة جسماً معلوم الحجم، ثم تُحسب كل قراءة لاحقة استناداً إلى ذلك القياس لا إلى فئة أعلنتها الشركة المصنّعة.
وتصلح البطاقة لأن حجمها معيار لا عرف. تحدد الوثيقة 9303 الجزء الخامس الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بطاقة ID-1 عند 85.60 مم في 53.98 مم. ويقبل True Ring Size أيضاً بطارية AA أو AAA إن لم تتوفر بطاقة.
ما مدى دقة قياس مقاس الخاتم على الشاشة حقاً؟
دقيق بما يكفي للطلب على أساسه، والتطبيق نفسه يقول ذلك بدل أن يترك المستخدم يكتشفه. فقبل المعايرة يضع على القراءة وصفاً صريحاً على الشاشة:

تقريبي — يُستخدم تقدير مأخوذ من شاشتك. عايِر ببطاقة للحصول على الدقة.
هذه الصراحة أثمن من وعد بالدقة. فالسقف يحدده الجسم المرجعي لا البرنامج: المواصفة نفسها تسمح لبطاقة ID-1 بتفاوت قدره زائد أو ناقص 0.75 مم في كل بُعد، أي أن المعايرة قد ترث ما يقارب مليمتراً من الخطأ قبل وضع الخاتم أصلاً. والقياس مرتين، وبالوضعين معاً، هو ما يكشف إن كنت داخل ذلك النطاق.
واقيات الشاشة، والهاتف الممسوك بزاوية، والخاتم الأعرض من الشاشة، كلها تدفع القراءة في الاتجاه نفسه: إلى الخارج. ‏True Ring Size على جوجل بلاي يعرض تحذيراً خاصاً للحالة الأخيرة ويحيلك إلى طريقة الإصبع.
ما الفرق بين وضع الخاتم ووضع الإصبع؟
وضع الخاتم مقارنة، ووضع الإصبع تقدير. في وضع الخاتم تضع على الزجاج خاتماً يناسبك أصلاً وتوسّع دائرة حتى تتطابق الحواف: أي أنك تقيس جسماً صلباً على شاشة معايَرة. وفي وضع الإصبع تحرّك خطين إرشاديين إلى حافتي الإصبع عند المفصل.
ويقرّ التطبيق بأن الطريقة الثانية أقل انضباطاً ويشرح السبب على الشاشة: الإصبع لين وبيضوي المقطع، لذا يُقاس عند المفصل لا عند طرفه، ويُتحقق منه في تبويب الخاتم كلما توفر خاتم مناسب. استخدم وضع الإصبع للهدية المفاجئة، ووضع الخاتم لكل ما عداها.
بين أي أنظمة مقاسات يحوّل True Ring Size؟
ستة أنظمة: الولايات المتحدة وكندا، بريطانيا وأستراليا، الاتحاد الأوروبي وآيزو، اليابان، الصين، وروسيا. ويعمل المحوّل في الاتجاهين — أدخل مقاساً تعرفه، أو ابحث في الجدول الكامل بالمقاس أو بالمليمتر — بحيث ينتهي مقاس بريطاني أعطاك إياه صائغ ومقاس ياباني في إعلان مستورد إلى القطر نفسه.
وتُحفظ المقاسات لكل شخص ولكل يد ولكل إصبع، مع إشارة إلى ما إذا كانت قد جاءت من طريقة الخاتم أو طريقة الإصبع أو أُدخلت يدوياً. وفي خاتم الخطوبة تهمّ تلك الإشارة أكثر من الرقم نفسه: فهي تخبرك لاحقاً بمقدار الثقة به. ‏True Ring Size على آب ستور يحتفظ بكل ذلك داخل الجهاز.
متى يكون True Ring Size الأداة الخطأ؟
حين لا يكون الخاتم حلقة ملساء. فالخواتم العريضة وملامح الراحة تحتاج مقاساً أكبر من المقيس، والتطبيق لا يحاكي ذلك، بينما يفعله الصائغ. ومع مفصل متورّم أو مصاب بالتهاب المفاصل، يتفوّق مقياس مادي يُلبس يوماً كاملاً على أي قراءة منفردة.
وهو الأداة الخطأ أيضاً إن كنت تحتاج الواجهة بلغتك: صفحة آب ستور بالإنجليزية وحدها، مقابل ست لغات لدى منافس وثماني لدى آخر. ولا يصلح لقياس الأساور، ولا للحالات التي سيلزمها قياس احترافي على أي حال.
وثمة تحفظ أخير: هذه النسخة 1.0، ولها تقييم واحد على آب ستور وأكثر من 50 تنزيلاً على جوجل بلاي. لا يوجد خلفها بعد رصيد من تجارب المستخدمين.
أي تطبيق لقياس مقاس الخاتم ينبغي أن تستخدم فعلاً؟
ثلاثة بدائل حقيقية، جميعها مجانية التنزيل، وجميعها جرى التحقق منها على صفحاتها الحية في آب ستور بتاريخ 23 سبتمبر 2026.
اختر Ring Sizer by Jason Withers إن أردت الشراء إلى جانب القياس
	‏Uniqo Lab FZC، الإصدار 4.0.6 بتاريخ 13 أغسطس 2026، بتقييم 4.5 من 6813 تقييماً — وهو بفارق كبير أكبر رصيد ملاحظات في هذه الفئة.
	يضم كتالوج مجوهرات، وتدفق إنستغرام، ونموذج استفسار يصل إلى مستشاري البائع عبر البريد الإلكتروني.
	مترجم إلى ست لغات، مقابل لغة واحدة في True Ring Size.
	وصفحته نفسها تذكر المقابل: التجربة الخالية من الإعلانات اشتراك مدفوع، وحجم التنزيل 80.4 ميغابايت.

اختر Ring Sizer - Size Measure App إن أردت القياس على آبل ووتش
	‏LightApps OU، الإصدار 2.3.5 بتاريخ 5 ديسمبر 2025، بتقييم 4.2 من 2400 تقييم.
	تعلن صفحته دعم آبل ووتش، وهو ما لا يوفره أي من التطبيقات الأخرى هنا.
	ثماني لغات مدرجة — الأوسع بين الأربعة.
	وهو كذلك الأثقل بفارق واسع: 224.5 ميغابايت، أي نحو سبعة أضعاف حجم True Ring Size.

اختر Ring Sizer Tool إن كفتك أداة متقنة لغرض واحد
	‏Appcano LLC، الإصدار 1.0.7 بتاريخ 22 يناير 2026، بتقييم 4.7 من 607 تقييمات — أعلى متوسط بين الثلاثة.
	‏68.1 ميغابايت، بالإنجليزية وحدها، ومركّز تماماً على القياس.
	وتذكر صفحته أن مجموعة الميزات الكاملة خلف اشتراك سنوي يتجدد تلقائياً.

اختر True Ring Size إن أردت ألا يتحرك المال ولا البيانات
	مجاني بلا اشتراك وبلا شراء داخل التطبيق وبلا إعلانات، فلا ميزة محجوزة.
	يعمل دون أي اتصال بالشبكة؛ ويعلن قسم أمان البيانات في جوجل بلاي أنه لا يجمع أي بيانات ولا يشارك شيئاً.
	‏30.7 ميغابايت، ويكفيه iOS 13.0 — أدنى عتبة عتاد بين الأربعة.
	معايرة ببطاقة ID-1 أو ببطارية AA، وخطوة 0.05 مم، وستة أنظمة مقاسات منها النظام الروسي الذي تغفله البقية.

لو حُسبت التقييمات وحدها لفاز Jason Withers بالعدد وRing Sizer Tool بالمتوسط. أما True Ring Size فيفوز في أمرين لا يظهرهما أي تقييم: لا شيء مدفوع، ولا شيء يغادر الهاتف. نزّل True Ring Size لآيفون أو احصل عليه من جوجل بلاي.
‏True Ring Size: إجابات عن أسئلتك
هل True Ring Size مجاني؟
نعم، بالمعنى الدقيق: لا اشتراك ولا شراء داخل التطبيق ولا إعلانات، فلا وضع قياس ولا عملية تحويل محجوزة. اثنان من البدائل الثلاثة المقارَنة هنا يضعان خلف دفعة متكررة إما التجربة الخالية من الإعلانات وإما مجموعة الميزات كاملة.
هل يعمل True Ring Size دون إنترنت؟
نعم. كل قياس وكل تحويل وكل مقاس محفوظ يُحسب ويُخزَّن داخل الجهاز، فيعمل التطبيق في وضع الطيران. ويعلن قسم أمان البيانات في جوجل بلاي أنه لا يجمع أي بيانات ولا يشارك شيئاً مع أطراف ثالثة.
كيف أعاير الشاشة؟
افتح الإعدادات، وضع أي بطاقة بنكية مسطحة على الشاشة في الوضع الرأسي، ثم غيّر حجم الإطار حتى ينطبق على البطاقة حافة بحافة. وتفي بطارية AA أو AAA بالغرض نفسه. تُجرى هذه الخطوة مرة واحدة لكل جهاز.
لماذا يخرج لي مقاس مختلف في كل مرة؟
السبب عادةً الإصبع لا التطبيق. فالأصابع تتورم مع الحرارة والملح والمجهود، فتختلف قراءة المفصل مساءً عنها صباحاً. أعد القياس على شاشة معايَرة، وقِس عند المفصل لا عند طرف الإصبع، وقارن بوضع الخاتم.
هل يمكنني القياس دون أن يكون لديّ خاتم؟
نعم، ولهذا وُجد وضع الإصبع. حرّك الخطين الإرشاديين إلى حافتي الإصبع عند المفصل واقرأ المقاس. والتطبيق نفسه ينبّه إلى أن الإصبع لين وبيضوي المقطع، فتبقى هذه الطريقة تقريبية.
بين أي أنظمة وطنية يحوّل؟
الولايات المتحدة وكندا، بريطانيا وأستراليا، الاتحاد الأوروبي وآيزو، اليابان، الصين، وروسيا، في الاتجاهين. ابحث في الجدول الكامل بمقاس تعرفه أو بقطر بالمليمتر، واضبط نظاماً افتراضياً لتظهر كل قراءة بالنظام الذي تطلب به.
هل يكفي ذلك لطلب خاتم خطوبة عبر الإنترنت؟
لحلقة ملساء، على شاشة معايَرة، ومع مقارنة بخاتم يناسبك أصلاً، يكون أساساً معقولاً لطلب عبر الإنترنت. أما الخاتم العريض أو ملمح الراحة فاطلب من صائغ تأكيده: تعديل المقاس أرخص من الإرجاع.
على أي هواتف يعمل True Ring Size؟
على iOS يتطلب الإصدار 13.0 فأحدث وهو مدرج لـ 130 طرازاً، وهو ما يشمل أجهزة آيفون من أجيال عدة مضت. ونسخة أندرويد متاحة على جوجل بلاي. وكل جهاز يعمل أفضل بعد المعايرة، لأن كثافة الشاشة تتفاوت تفاوتاً هائلاً بين الطرازات.
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